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自分仕様にデザイン 

お好きなデザインから選べるイヤーキャップ 

高品質スピーカーでクリアなサウンドとパワフルな低音を実現。また、4種 
類から選べるデザイナーカバーで、あなたのスタイルをアピールできます。 

音楽をふ地よく 

• 40 mm スピーカードライバーで、歪みのないサウンドを実現 
. クローズドタイプのデザインで、周囲のノイズを遮断 
• クラス最高のパフォーマンスと最適な音質を 
•: M 金メッキプラグで、極めて信頼性の高い接続を実現 
-限りなく原音に迫るスピーカーで、臨場感溢れるサウンドを実現 

どんな耳にもフィット 

. イヤークッションで装着感と低音レスポンスが向上 
• ソフトなヘッドバンドクッションで、至高の装着感を 
-自分のスタイルに合う交換可能キャップを選択可能 

いつでもどこにでも携帯 

•巧りたたむとコンパクト、バッグに簡単に収まる 
• 屋外での使用に理想的な 1.2 m ケーブル 
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へツドバンド型へツドフォン 
オーバーイヤーブラック 


SHL8800/10 


仕様 特長 


製品寸法 

• 製品のサイズ （VV X H X D ):14.5 X 17.5 x 6.7 cm 
• 重量： 0.139 kg 

サウンド 

• 音響システム：クローズド 
-磁気タイプ：ネオジウム 
. ボイスコイル ： CCAVV 
•ダイヤフラム：マイラードーム 
• 周波数特性：15〜24,000 Hz 
• インピーダンス： 32 0 
• 最大入力：100 mW 
• 感度：107 dB 
•スピーカー直径： 40 mm 
-種類：ダイナミック 

接続性 

-ケーブル接続：片側ケーブル 
• ケーブル長： 1.2 m 
• コネクター： 3.5 mm 


. コネクターの仕上げ：金メッキ 
• ケーブルの種類： OFC 

パッケージ寸法 

• シェルフへの取り付けタイプ：ダミー 
• 栖包サイズ (W X H X D ):19.5 X 22 X 4.5 cm 
• 総重量： 0.33 kg 
. 本体重量： 0.152 kg 
• 風袋重量： 0.178 I 巧 

• EAN : 871258149856 6 
. パッケージ内製品数：1 

. パッケージ種類：ダミー 

外箱 

• 総重量：1.158 kg 

• Outer carton (L x W x H ): 21 x 15.5 x 22.5 cm 
• 本体重量: 0.456 kg 

• 風袋重量： 0.702 kg 

• EAN : 8712581が 857 3 

-販売用パッケージ数： 3 


40 mm スピーカードライバー 

この40 mm スピーカードライバーは、複合マ 
イラー素材で作られています。繊細でありなが 
らもパワフルな要素により、歪みのないサウン 
ドを実現します。 

クローズドタイプのデザイン 

周囲の音が完全に遮断される一方で、ヘッド 
フォンから流れるサウンドは密閉され、元の音 
質のまま保持されます。このヘッドフォンは、 
音楽やレコーディングのライブセッションのモ 
ニタリングに最適です。 

優れた音質 

音響調整されたデザインと高品質のドライバー 
により、クラス最高の才ーディオパフォーマン 
スを実現します。 

24金メッキプラグ 

貴金属の金メッキで仕上げられたプラグによ 
り、接続の信頼性が向上し、優れた音質を実現 
します。 

快適なイヤークッション 

このフイリ ップスへッ ドフ オンのイ ヤー クッ 
ションに使用されている、特別な形の上質な素 
材は、耳に完全にフィットし、最大限の快適さ 
を実現します。また、この素材は、音漏れを防 
ぎ、低音の迫力を増します。イヤークッション 
は、耳の形状に合わせてぴったりと装着できる 
开多になっています。 

がりたたんでフラットに 
このヘッドフオンは、コンパクトにがりたため 
るように設計されているため、バッグ内に楽に 
収まります。 

1.2 m ケーブル 

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける 
理想的なケーブル長になっています。 

よく響くパワフルなサウンドに 

この スピー カードライバーは、複合マイラー素 
材で作られています。繊細でありながらもパワ 
フルな要素により、優れたパワフルな出力が可 
能で、歪みのないサウンドを忠実に再現しま 
す。 

至高の装着感 

イヤークッションと同じ繊維に包まれた超ソフ 
卜なヘッドバンドクッションは、頭を圧迫する 
ことなく、頭の上にぴったりとフィットしま 
す。 

交換可能キャップ 

自分の好みや気分に合わせて、スタイルや力 
ラーが異なる 3 つのイヤーピースキャップセッ 
卜の 中からいずれかを選ぶことができます。 
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